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安全上のごま意 


必ずお守り<ださい 


お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明し 
ています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図 


記号の説明」は、 

図記号の意味を示しています。 

表示の説明 

A 警告 

「死 t または重傷を負5可能性びある 

内容」を示します。 


「軽傷を負うことや、家屋•家財など 

么江思 

の損害び発生する可能性びある内容」 
を TJX します。 


図記号の説明 


0 


中の絵と近くの文で、してはいけ 
ないこと（禁止）を示します。 


中の絵と近くの文で、しなければ 
ならないこと（指示）を示します。 


A 警告 


〇 

指 


異常•故障時には、すぐに使用を中止する 

発煙-発乂の原因になります。 

-すぐに電源プラグを抜さ、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検-修理 
を依頼してください。 


《異常.故障例》 

-スイッチを入れても羽根び回らない。 

-羽根び回っても異常に回転び遅かったり、不規則になったりする。 
-回転するとさに異常な音びする。 

-モーター部び異常に熱かったり、こげくさかったりする。 


電源-電源プラグ-コードは 

〇 •電源は交流 100 V のコンセン 
卜を使う 

指示 乂災-感電の原因になります。 

•電源プラグは根元まで確実に差 
し込む 

感電や発熱による火災の原因になります。 

•電源プラグの刃や刃の取り付け 
面のほこりは、定期的に乾いた 
巧でふを取る 

湿気などで絶縁不良にな0、乂災の原 
因になります。 


C •お手入れのときは、電源プラグ 
をコンセントか5巧く 

プラグを 感電-けびの原因になります。 

巧く 


0 •傷んだ電源プラグ-コードや差 
し込みがゆるいコンセントは使 
m ih ねない 

感電•ショート•発火の原因になります。 

•コードを傷つけない、無理に曲 
げない、引っ張5ない、ねじ5 
ない、束ねて通電しない、重い 
物を載せない、はさみ込まない、 
加工しない 

乂災-感電の原因になります。 


•めれた手で電源プラグを抜さ差 
ししない 

め ft 手禁止 感電-けびの原因になります。 
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A 警告 


⑩ 


分解禁止 


分解•修理•改造をしない 

乂災•感電-けびの原因になります。 

本製品は高電圧発生装置を内蔵しています。 

修理はお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談<ださい。 


運乾-取り扱いは 


0 

禁止 



0 

禁止 


•風を燃焼器具に向けて当てない 

燃焼部に風び当たると、炎の飛散による乂災や不完全燃焼事故の原因になります。 

•スプレーなど（可 I 燃性）を吹きつけたり、スプレー宙を近くに置かない 

火災-爆発の原因になります。 

•吹出□、吸込□やすき間などに指や棒などを入れない 

けび-感電の原因になります。 

•ピコイオン吹出□に針金など、異物を入れない 

けび-感電-異常動作の原因になります。 

•風を体に直接当てない 

非常に強力な風を発生しますので、急速に体の熱を奪い、体調悪化や健康障害の原因になります。 
特に、お子様やお年寄りには気をつけてください。 


水めれ禁止 


•水につけたり、水をかけたりし 
ない 

ショート-感電の原因になります。 


•子供だけで使わせたり、幼児の 
手の届くところで使わない 

けび-感電の原因になります。 


•浴室などの湿度の多い場所や、 
雨、水がかかる場所で使用•保 
水場での 营をしない 

使用禁止 感電-けびの原因になります。 


〇 

指 


•包装用ポリ袋は、幼巧の手の届 
かないところに保管する 

誤ってかぶると窒息する原因になります。 


A 注意 


電源プラグ•コードは 


を 

•使わないときは、電源プラグをコンセントか5抜く 


けび-やけど-絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因になります。 


プラグを 

巧く 

V 

•電源プラグは、コードを引っ張5ず電源プラグを持って巧く 


感電やショートによる発乂の原因になります。 

J 


(つづく） 3 
































安全上のご注意 (つづを） I お願い 


A 注意 


使用場所について 

0 •次のようなところでは使わない 

感電や火災の原因になります。 

-ガスレンジなどの炎び当たるところ 
-引乂性ガスのあるところ 
-高温（4日でじ(上）のところ 
•油、ほこり、金属粉の多いところ 

•風の流れをさまたげるような 
障害物（カーテンなど）の近 
くでは使わない 

カーテンなどび吸込□に卷さ込まれ 
たり、吹出□•吸込□びふさびれた 
りすると、過熱して乂災の原因にな 
0ます。 

•暖房器具などの吹出□の前で 
使わない 

発乂の原因になります。 

•不安定な場所に置かない 

落下するなどして、けびの原因にな 
0ます。 


運乾- 

取り扱いは 

0 

•本体の上に腰掛けたり、秉っ 
たりしない 

禁止 

けび-故障の原因になります。 

〇 

•移動するときは運転を止め、 

ピコイオンユニットの水を捨 

指 

ててか5、両手でベースを持 
ち、傾けないようにゆっくり 
運ぶ 

水びこぼれて床をめらす原因になり 
ます。傾けたりゆすったりしないで 
<ださい。 


•風向きの調節をずるときに本 


体とベースの間に指をはさま 
ないよ5にする 

V 

けびの原因になります。 

J 


運乾•取り巧いについて 


■金属物や磁石の上で使わないでください 

ピコイオンユこットのタンクの水位検知に磁石 
を使っています。金属物や磁石の上で使用する 
と水位検知びでさないため、給水ランプび点灯 
のままになりピコイオン運転びでさません。 

■装飾品（ネックレスなど）をつけて、吹 
出□に近づかないでください 

卷さ込まれ、けびの原因になります。 

■水道水（飲用） m 外は使わないでください 

4ぴ CIU 上のお湯や化学薬品-芳香剤-汚れた水 • 
アルカリイオン水-井戸水-浄水器の水-ミネ 
ラルウォーターなどを入れると、変形や故障の 
原因になります。 

■ピコイオンユニットを落下させたり衝 
撃を加えたりしないでください 

破損-割れ-水ちれなどの原因になります。 

■使わないとをや凍結のおそれがあると 
きは、タンクの水を捨ててください 

カビや雑菌び繁殖したり、凍結すると故障の原 
因になります。 

■掃除用、殺虫用、整髪用などのスプレ 
一をかけないで<ださい 

変質-破損の原因になります。 

お手入れについて 

■お手入れはこまめに行ってください 

お手入れをせずに使い続けると、ピコイオンユ 
ニット内部に水あかなどび付着し、とれにくく 
なります。 

■ベンジン-シンナー-クレンザー•ア 
ルカリ性洗剤を使わないでください 

変質•変色-塗装はびれの原因にな0ます。 

化学ぞうさんを使うとさは、ミ主意書に従ってく 
ださい。 

使用場所について 

■テレビ-ラジオ•補聴器などの近くで 
使わないで<ださい 

電波び弱いとさや室内アンテナを使っていると 
さに、雑音び入ることびあります。 

. 彩響のないところまで離してください。 
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各部のなまス 


吹出 □ 


ベース 

移動するとさは 
必ず両手でベースを 
お持ちください 


表示部 n 量 切タイマー 人うイス- 

給水弱中強 124 246 

I~ MINI Mini I I I i~r~r 


給水ランユ量が 

(7 ぺージ） （7 ぺージ） 



コード 

電源プラグ 


I 入タイマーランプ （8 ぺージ） 

切タイマーランプ （8 ページ） 


操作部 

風 量 ボタン- 

(7 ぺージ） 


ピコイオンランプ- 


切タイマーボタシ 

(8 ぺージ） 


曼您滅變 

I (7 ぺージ） 


•運輯切/入ボタン 

(7 ぺージ） 


入タイマーボタン 

(8 ぺージ） 




お名および定格表示 


■ 
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運乾のしかた 


■ピコイオン運転をしたいときは、ピコイオンユニットのタンクに，給水してください。 
水がないとピコイオン運転ができません。 



ピコイオンユニットのタンクに水を入れ、本体に取り付ける 


〇つまみを下に押しなびらピコイオンカバー 
を開け、ピコイオンユニットを取り出す 



※ピコイオンカバーびはずれたとさは、フッ 
クを図のよラに穴に入れてください。 



^お知5せ） 

♦タンク満水で約]日日間、ピコイオン運転 
びでさます。（風量「強」運転の場合） 
※室温3日で、湿度6己％、]曰8時間運転 
したとさ（室温•湿度により変わります） 


@注水□而たを 
確実に閉じる 


©ピコイオンユニットの電極ピンを電極ピン 
セツト部にはめ込む 



0ピコイオンカノ く一を確実に閉じる 



♦タンクの表面に付いた水は、十分に店、 
き取ってください。 

♦4 crciu 上のお湯や、化学薬品，芳香剤， 
汚れた水-アルカリイオン水-井戸水 • 
浄水器の水- 5ネラルウオーターなど 
を入れないで < ださい。 

♦本体には直接水を入れないでください。 

♦ 室温の低い部屋かり局い部屋移動さ 
せたとさ、また温度の低い水を利用し 
たとさにタンクの表面び結露する場合 
びあります。このような場合は而さ取 
ってください。 

♦ピコイオンユニットを落下させたり、 
衝撃を加えたりしないでください。 
(破損-割れ-水われの原因） 

♦電極ピン-電極ピンセツト部には触ら 
ないで < ださい。 
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2 


電源プラグをコンセントに差し込む 
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@を巧ず 

運乾 


•電源プラグを差し込み、最初に押したと 
きは風量は「弱」で運転を始めます。 

-ピコイオンランプび点なし、ピコイオン 
運転も開始します。 


風量 

弱中強 



ピ u イオン 


ピコイオン運転を止めたいときは 

@を押ず^ 

ピつイオン 

-ピコイオンランプび消なし、 

ピコイオン運転び停止します。 

-再度ピコイオンボタンを押すと、ピコイオン 
運転を開始します。 



ピコイオンユニットのタンクの水が少なくなると 給水 

• 給水ランプび点灯し、ピコイオン運転び停止します。 ^ 

運転切/入ボタンを押し、「切」にしてからタンクに給水してください。 


♦金属物や磁石の上で使わないでください。ピコイオンユニットのタンクの水位検知に磁石を 
使っています。金属物や磁石の上で使用すると水位検知びでさないため、給水ランプび点な 
のままになりピコイオン運転びできません。 

♦ピコイオン運転をしてもピコイオンランプび点なしない場合は、ピコイオンカバーび確実に 
閉じているか確認してください。ピコイオンカバーび開いている場合は、ピコイオン運転は 
でさません。 

♦ ピコイオン運転の単独運転はでさません。 


4 ® を巧し、風量を調節ずる 

風量 

-押すたびに風量ランプび点なし、風量び切り換わります。 
-風向きの調整は、] 0ページを参照ください。 
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運転を止めるときは 

( g ) を巧ず這づ 弱 

運お -n 

-風量ランプび消なします。 ^~^ 

-ピコイオン運転をしているときは、ピコイオンランプび消なします。 


風量 

ゃ強（ミミが 

r Q 1_ピっイオン 


P 電源プラグを抜く 



■ 


(つづく） 7 









































































運転のしかた (つづさ) 


タイマーを設定する 


C 切タイマーの設定） 運転中に、運転を停止させるまでの時間を設定でさます。 


運転中に （©) を巧ず 

切タイ 7- 


►押すたびに切タイマーランプび点なします。 

►ランプを消なさせるか、運転を停止させると、切タイマー 
は解除されます。 


I ^ 2 ^ 4 ^切タイマー解除 

ランプ消灯 


ランプ点打 


♦時間の経過ととわに切タイマーランプび切り換わり、残り 
時間の目安を表示します。 

►設定された時間の半分び過ざると、自動的に風量は「弱」 
になります。 


G 入タイマーの設定） 


運転停止中に、運転を開始させるまでの時間を設定でさます。 
(電源プラグはコンセントに差し込んでおく） 

また、運転中に切タイマーを設定した後、ちラー度運転を開始させる 
までの時間を設定でさます。（「運転停止一運転開始の連続設定」参照) 


停止中、または運転中に 
切タイマーを設定した後に 

◎を巧ず 

入タイ 7- 


►押すたびに入タイマーランプび点なします。 

►ランプを消なさせるか、運転を停止させると、入タイマー 
は解除されます。 


2 — ► 4 —►目一 ► 入タイマー解除 

ランプ消灯 


ランプ点好 


♦時間の経過ととわに入タイマーランプび切り換わり、残り 
時間の目安を表示します。 

►設定時間の1日秒前にブヴー（「ピッピッピッ」）と6秒前 
に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転び始まることを 
お知らせします。 

►設定された時間になると、風量「弱」で運転を始めます。 


r 運転停止一運転開始の連続設定 j 

切タイマーの設定後に、入タイマーを設定でさます。（入タイマー設定後に、切タイマーは設定でさません) 
•切タイマーを解除すると、入タイマーち解除されます。 


《連続 設定の 例》 切タイマーを 2 時間に設定し、 

1時間後に入タイマーを2時間に設定したとを 

* 入タイマーで運転を開始する時間は、切タイ 
マーで運転を停止してからの時間です。 

4時間オートパワーオフ機能 


切 

タィマ- 

入 

タィマー 




(M 





才ート 
パワーオフ 


1 1 て 


2 時間;養 



と > 

◄ —— 

運転 > 


止 


012 3 4 已 6 7 8 9時間 


入タイマーで運転開始後、4時間経過すると、自動的に運転を停止します。 

♦入タイマーで運転開始すると切タイマーランプ「4」び点なし、残り時間の目安を表示します。 
♦解除したいときは、切タイマーボタンを押して切タイマーランプを消なさせてください。 
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ピコイオン運転について 


ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることにより、電極ピン先端に集まった水を微細化 
させ、空気中に放出し、除菌-アレル物質（花粉-ダニ）-ウイルスの抑制を行います。 


試験内容 

除菌 

花粉の抑制 

ダニの抑制 

ウイルスの抑制 

試験機関 

京都薬科大学 
薬剤学教室 

信州大学 
繊維学部 

信州大学 
繊維学部 

(学）北里研究所北里 
大学北里研究所メディ 
カルセンター病院 



1 ] L 試験ボックス内 

] m 3 ボックス内で 

11日 L 密閉ボックス 



でピコイオンユニッ 

ピコイオンユニット 

内にウイルスを噴霧、 

試験ち法 

標準寒天ち地表面塗 

卜を作動させ、不織 

を作動させ、不織布 

ピコイオンユニツトを 

抹法 

布に染み込ませたス 

に染み込ませたダ 

作動させ、ウイルス量 



半の花粉の作用を電 

二の死びいの作用を 

の変化を TCID 日日法で 



気泳動法で測定 

ELISA 法で測定 

測定 

除菌•抗花粉，ダニ- 

水を微細化させ、 

水を微細化させ、 

水を微細化させ、 

水を微細化させ、 

抗ウイルスのち法 

空気中に放出 

空気中に放出 

空気中に放出 

空気中に放出 

除菌•抗花粉，ダニ- 
抗ウイルスを行つ 

ピコイオン 

ピコイオン 

ピコイオン 

ピコイオン 

ている対象部分の 
名称 

ユニット 

ユニット 

ユニット 

ユニット 

試験結果 
(試験番号） 

99.9%の除菌効果 



3時間後に99.2〇/〇の 

を確認 

抑制効果を確認 

抑制効果を確認 

ウイルス抑制効果を確 

销8日71己号） 



認 (00906) 


メモリー機能 


運転停止後、運転切/入ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。 

•切/入タイマー時間はメモリーされません。 

♦切タイマーで自動的に風量び「弱」になって運転を停止したときは、「弱」になる前の風量をメモリ 
—しよ9。 

♦停電や電源プラグを抜くと、メモ U —は解除されます。 

〔お知5せ） 

♦運転を停止してち、電源プラグびコンセントに差し込まれていると約1 W の電力を消費します。操作 
部び温かくなりますび、異常ではありません。お使いにならないとさは、電源プラグを抜いてください。 
♦使い始めなど、運転時にモーター部からにおいびすることびありますび、ご使用により徐々に少なく 
なります。 


■ 
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上手な使いかた 


A 注意 


〇 風向きの調節をするときに本体とベー 
スの間に指をはさまないようにする 


指示 


けびの原因になります。 



用途と設置場所 


C 冷暖房時の空気循環） 

吹出□を上に向け、暖気と冷気を 
効率よ<循環 



風向さの調節のしかた 

日〜90°まで6段階に調節できます。 



C 空気の入れ換え（換気 ） J C 冷暖房時の1 • 2階の温度差改善 J 

吹出□を室外に向け、こわった部屋の 階段や吹さ抜けに 

空気を強制的にがへ排気 



C ふた間続きの部屋の空気循環 ） 
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お手入れのしかた 


A 警告 


C お手入れのとをは、電源プラグをコンセントか6 
一巧く 

ソフフを 

抜く 感電-けびの原因になります。 



G 吹出□•吸込 □) 


♦めるま湯か指定濃度に薄めた台所用 
中性洗剤をひたしたやわらかい巧で 
店、さ取った後、からぶさします。 






♦細かいところにたまったほこりなどは、掃除機で掃除 
してから、乾いたやわらかい巧で而さ取ってください。 
♦汚れびひどいとさは、めるま湯か指定濃度に薄めた台 
所用中性洗剤をひたしたやわらかい巧で而さ取った 
後、からぶさします。 



•乾いた巧で強くこすったり、ベンジン-シンナー*クレンヴー*アルカリ性洗剤を使わない 
で < ださい。表面の傷つさや変質•変色の原因になります。 


ピコイオンユニット （2 週間に1回程啟 


♦使用を続けると、ピコイオンユニットに白または茶色の水あかび付着します。水あかは水道水に含 
まれる5ネラル分び気化せず残った物です。お手入れせずに使い続けると固まって取れにくくなり、 
ピコイオンユニットの本来の性能を発揮でさません。 

♦使用する水道水の水質によっては、早く水あかび付着する場合びあります。このような場合は早め 
にお手入れしてください。 


1 つまみを下に巧しなが!5ピコイ 
オン カバーを 開け、ピコイオン 
ユニットを取り出ず 




2 


タンクフックをはずず 



タンク 

フック 


■ 


(つづく）11 



























































































お手入れのしかたりづき) 


3 


つけ置き洗いをずる 

〇ピコイオンユニットとタンクを 
水に付ける （8 時間じ(上） 

@水で洗い流す 




•熱湯で洗わないでください。（変形の原因） 

♦洗剤は使用しないでください。（変形*変色*われの原因） 
♦ブラシやとびったむので、こすらないでください。（故障の原因) 


巧れが取れにくいとを 

めるま湯（約40で）にクエン酸を溶かして、つけ置き洗いをずる 

•クエン酸使用量： ] L あたり約]日 g (ルさじ2杯） 

(濃度び高いと破損の原因になります） 

♦つけ置さ時間：約]時間 

(お湯の温度は徐々に下びりますび、お湯は加えないでください） 

♦クエン酸のにおいび発生するため、換気扇に近いところで、換気をしなびら行ってください。 
♦クエン酸は薬局で市販されていますび、入手でさない場合は、お買い上げの販売店でお買 
い求めください。 

部品名：ポット洗浄クエン酸 部品コード： 32389024 

♦クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですび、幼児の手の届かないところに保管し 
てください。 


4 


やわ5かい巧で水分をふき取る 


5 ピコイオンユニットのタンクに 
ピコイオンユニットを取り付ける 

〇タンクの穴部に電極ピンを差し込む 
@タンクフックを取り付ける 




© 


6 ピコイオンユニツトを本体に取り付ける 

〇ピコイオンユニツトの電極ピンを電極ピンセツト部にはめ込む 
0ピコイオンカノ く一を確実に閉じる 
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保管のしかた 


1 お手入れのあと、本体の水をふさ取り、 
曰かげで乾かず 



2 ピコイオンユニットの水をよくふき取り、 
曰かげで乾かず 


〔お知5せ） 

♦湿ったまま保管するとカビの原因になります。 



3 包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ、 
湿気の少ないところに保管ずる 



■ 
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な障かな？と思ったとを 


ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。 


こんなとさ 

お調べいただくこと 

参照 

ぺージ 

羽根が回 5 ない 

♦電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

7 

入タイマーが設定できない 

♦電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

♦入タイマーは、停止状態か切タイマー設定中のみ設定でさます。 

8 

運おが自動的に止まる 

♦切タイマーを設定していませんか。 

♦ 入タイマーで運転を開始しませんでしたか。 

入タイマー運転開始後、4時間経過すると自動的に運転を停止します。 

8 

ピコイオンランプが 
点'灯しない 

♦ピコイオンカバーび確実に閉じているか確認してください。 

7 

♦ピコイオンユこットび確実にセットされているか確認してください。 

6 

♦給水ランプび点灯していませんか。 

ピコイオンユニットのタンクに給水してください。 

7 

♦金属物や磁石の上で使っていませんか。 

ピコイオンユニットのタンクの水位検知に磁石を使っているため、金 
属物や磁石の上ではピコイオン運転びでさません。 

7 

ピコイオンユニットの 
表面が結露ずる 

♦コップに冷たい水を入れると、表面び結露するのと同じ現象です。 

結露した場合は巧などでふさ取ってください。 

6 

停電後、正常な運おが 
でさない 

♦ 電源プラグを抜いて差し直してください。 

- 


上の表に従ってお調べいただいてち原因び分からないとさや、その他の異常や故障びあるとさは、お買い上げ 
の販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。 


仕様 


この製品は、日本国内用に設計されているためミ毎外では使用でさません。 
また、アフターサービスちでさません。 

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in 
any other country . No servicing is available outside of Japan . 


形名 

F - CM 18 X 

電源 

交流] OOV 50/60 HZ 共用 

消費電力 

已 OHz 

57 W 

60 Hz 

53 W 

風速 

已 OHz 

260 m/min 

60 Hz 

240 m/min 

風重 

己 OHz 

1 SmVnnin 

60 Hz 

16 m 3 /min 

外形寸法 

高さ約 3] 9 mm x 幅約 258 mm x 奥行さ約 258 mm 

質量 

約 3.3 kg 

コー ドの長さ 

約 ].7 m 

付属品 

ピコイオンユニット（本体装着）…1組 


♦運転停止状態の消費電力は約 ] W です。 
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保証と アフターサービス (がずお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へごホ目談ください。 


販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 


函0120 -1048-76 

受付時間： 36已曰9:00〜20:00 

携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料) 
FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 
への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するま芝グループ 
会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合び 
あります。 


保証書（一体) 


補修用性能部品の保有期間 


♦保証書は、この取扱説明書の裏表紙 
に記載されています。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販 
売店名」などの記入をお確かめのラ 
え、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよ<お読みの後、大切に保管 
してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰か! 51 
年間です。 


♦ ヴーキユレーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 
♦補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は当 
社で引さ取らせていたださます。 

♦修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することび 
あります。 


修理を依頼されるときは 持込修理 

♦ ] 4ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜 
いて、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださ 
ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く 
ださい。 

■保証期間が過ぎているときは . 

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売 
店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、 
ご希望によって有料で修理させていたださます。 


■修理料金のし<み 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

メモ 

お買い上げ曰 

年 

月 曰 

お買い上げ店名 

電話 （ 

) 

お買い- 

ヒげの販売店名を記入してお < と便利です。 


口 

愛情点検 

每年ご使用の 定期的に「安全上のごを意」「お願い」を確認してご使用<ださい。 

++十-1 , わ の占がち1 誤った使いかたや長年のご使用による熱-湿気-ほこりなどの影 

ヴ■干ユレ"ゾ■りん、、快を- 響により部品び劣化し、故障や事故につながることもあります。 

こんな症状は 
ありませんか。 

電源プラグやコ 
ンセントにたま 
つているほこり 
は取り除いて< 
ださい。 

♦ スイツチを入れてち羽根び回らない。 

♦羽根び回ってち、異常に回転び遅かったり 
不規則になったりする。 

♦ 回転するとさに異常な音びする。 

♦モーター部び異常に熱かったり、こげくさ 
かった0する。 

故障や事故防止のため、 

^ 使用を中止し、電源プ 

1 舌 ラグをコンセントから 

中 抜いて、必ずお買い上 

止 げの販売店に点検•修 

理をご相談ください。 

J 


■ 巧 



































































住尸斤•店名 


雨ミ罕 

巧日古 


ままホ-心ミツな巧貪せ家電事業統括部 

干 9 已 9 - 1393 新漏県加茂市大字後須田 2 曰 70- 1 
電言舌 （ 02 已 6 ) 已 3-2847 

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 
にそった正しいご使用のちとで、保証期間中に故障し 
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただくことをお約束するちのです。 

保証期間中に故障び発生したとさは、本書と商品をご 
持参のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<だ 
さい。 

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することびあります。 

★印欄に記入びないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管して< 
ださい。 

1.保証期間内でわ次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 

(八）乂災、天災地変（地震、風水書、落雷など）、 
塩書、ガス書、異常電圧で生じた故障、損傷。 


形名 


持込修 


★お買い上げ曰 


年 

; 

月 

; 


姐 


東芝サーキュレーター保証書 


F-CM18X 


ふりびな 


様 




た外 


市内 




番号 





※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のちとにおいて無料修理をお約束するちの 
です。したびってこの保証書によって保証 
書を発行している者（保証責任者)、および 
それ外の事業者に対するお客様の法律上 
の権利を制限するちのではありません。 

《保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間に ついて 詳しくは取扱説明書をご 


覧ください。 


(二） 本書のご提示びない場合。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場合、あるいは字句び書さか 
えられた場合。 

(へ）車両•船舶などに、備品として使用した場合 
に生ずる故障および損傷。 

(卜）一般家庭用 iU 外（たとえば業務用など）に使 
用された場合の故障、損傷。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 
受けます。 

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 
びない場合は当社で引さ取らせていたださます。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

己.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 
に修理びご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 
相談センターへご相談ください。 


修理 

メモ 

修理年月曰 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 




• 保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 
の安全点検活動のために利用させていただ<場合びございますので、ご了承<ださい。 

• 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合びござい 
ますび、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。 


ままホ-心巧巧きせ 

家電事業統括部 

干 959-1 393新潟県加茂市大字後須田2日 70- 1 


★ご販売店 


年 

^1 


本体 

保証期間 


お名前；ご住所 


電話 


★お客様 
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THT-TCCS (TG) 




























































